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And though Gray lived so much in the past, he is receptive in the present, cognizant of new tendencies and apt to resign himself to them, and to forego his penetration when these are concerned; he would willingly helieve in Macpherson's Ossian; he is perhaps the only Englishman of note whom it affects, as it affected the Continentals; this is because his sensitive genius has a little shudder of presentiment, at this first breath of the reviving spirit of Eomance. It is these characteristics which make him, as I have said, still modern for us in the best sense and justify the curious and minute interest which some feel in him now; it is at any rate the best account I am able to give of a sort of homage which seems to belong to much greater names, and yet which inclines one who has given much time to Gray, whilst perhaps half-smiling at his own enthusiasm, to repeat to his fascinating shade the invocation
Vagliami 1 lungo studio e '1 grande amore Che m' ban fatto cercar lo tuo volume.
late; but Mr Lowell pays him a very great one in attributing to Gray his saying "Jeremy Taylor is the Shakespeare of divines."Die erhaltenen Resultate hangen wesentlich von dem Ab-
stand AD der Strahlungsquelle A von dem Beginn des Konden-
sators bei D ab. 1st die Entfernung AD ziemlich groJ3 (groJBer
als 7cm), so wird der groJSte Teil (etwa 90 Proz.) der Radiuni-
strahlung, die den Kondensator erreicht, von einem Magnetfelde
von 2500 Einheiten abgelenkt und unterdriickt. Diese Strahlen
sind die /3-Strahlen. 1st die Entfernung AD kleiner als 65mm,
so wird ein weniger betrachtlicher Teil der StraHen vom Felde
abgelenkt; dabei wird dieser Teil bereits vollst&ndig in einem
Felde von 2500 Einheiten abgelenkt, so dafi eine Erhohung der
Feldstarke auf 7000 Einheiten keine Yermehrung des beseitigten
Bruchteiles der Strahlung hervorbringt.

Der durch das Feld nicht abgelenkte Bruchteil der Strah-
lung ist um so groJBer, je kleiner die Entfernung zwischen der
Strahlungsquelle und dem Kondensator. Fur sehr kleine Abstande
bilden die ablenkbaren Strahlen nur noch einen ganz geringen
Bruchteil der Gresamtstrahlung.

Die durchdringenden Strahlen .bestehen also zum groJBen
Teil aus ablenkbaren Strahlen von der Art der Kathodenstrahlen
(j3- Strahlen).

Mit der soeben beschriebenen Anordnung konnte die Wir-
kimg des Magnetfeldes auf die w-Strahlen bei den angewandten
Feldstarken kaum beobachtet werden. Die sehr betrachtliche,
scheinbar unablenkbare Strahlung, die man bei kleinem Abstande
von der Strahlungsquelle beobachtete, bestand aus cc-Strahlen;
die bei grower Entfernung beobachtete unablenkbare Strahlung
bestand aus y-Strahlen.

Filtrirt man das Biindel durch ein Absorptionsmittel (Alumi-
nium, oder schwarzes Papier), so werden die hindurchgehenden
Strahlen fast alle im Magnetfelde abgelenkt, so daJ3 durch den
Absorption s s chirm und das Magnetfeld zus am in en fast die ganze
Strahlung im Kondensator unterdriickt wird; der iibrig bleibende
Rest besteht nur noch aus y-Strahlen, deren Menge gering ist.
Die w-Strahlen werden von dem Schirm absorbirt.

Ein Aluminiumblatt von 0,01 mm Dicke gentigt/ uni fast
alle schwer ablenkbaren Strahlen zu unterdriicken, wenn'di'e Sub-
stanz sich ziemlich weit entfernt vom Kondensator befindet; fur
kl ein ere Abstande (34 und 51mm) sind zwei Aluminiumblatter
von 1 bis ILpOmm notig, um dasselbe Resultat zu erreichen.HU)0*. 1899.
